Magdalena Harbach- Reiner 


przeżywszy lat 86, opatrzona śś. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 
23. Stycznia 1881. 
Pogrzeb odbędzie się we Wtorek dnia 24. b. m. o godzinie 3 po 
południu, na który pozostali krewni przyjaciół i pobożnych chrześcian za- 
praszają. 


Rzeszów, dnia 24. Stycznia 1881. 


